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Zehntes Capitel.
Aehnlich liegen die Verbaltnisse bei gewissen organischen Sauren, wie Ameisensaure, Valeriansaure, Buttersaure u. s. f.
Wasser haben die genannten Forscher noch besonders untersucllt. Die folgende Tabelle enthalt die Ergebnisse fur y, g unter der An-nahme von m = IS, fiir das Molekulargewicht (Molekulargewicht des
Wasserdampfes),
dt
und  zuletzt eine  Zahl #,  welche angiebt, ein.
wie Vielfaches von m = 18 man bei jeder Teniperatur annehmen musste, um mit der Forinel g = 7c (&f — # — d) dem ermittelten Worth von g jedesmal nachkominen zu konnen.
t	y	9	dt	X
0	73,21	502,9		
10	71,94	494,2	0,87	3,81
20	70,60	485,3	0,89	3,68
30	69,10	476,0	0,93	3,44
40	67,50	466,0	0,98	3,18
50	65,98	456,7	0,99	3,13
60 70	64,27 62,55	446,4 436,0	1,02 1,03	3,00 2,96
80	60,84	425,9	1,06	2,83
90	58,92	414,3	1,07	2,79
100	57,15	403,7	1,11	2,66
110	55,25	392,3	1,12	2,61
120	53,30	380,4	1,16	•   2,47
130	51,44	369.2	1,16	2,47
140	49,42	356,8	1,21	2,32
Auch hier sieht man, wie & standig mit der Teniperatur anwachst und wie deshalb x abniinmt. Das Molekulargewicht des niissigen Wassers ware biernacb bei 0°C. mebr als S.Smal so gross wie im. Dampfzustande, bei 140° C. aber nur noch etwa 2,3mal so gross.
Bei so wandelbarer Constitution kann man auch hier nicht er-warten, ftir Fliissigkeiten, wie Wasser, die Alkohole, Sauren und so fort, zu irgend welchen einfacben und rationellen Beziehungen zu gelangen, die durch die ganze Temperaturscala geniigen. Dieses klarzustellen, habe icb die wichtigen Untersuchungen von Ramsay und Shields, denen iibrigens, wie diese Forscber selbst hervorheben, die von Eotvos1) und Schiff2) entsprechen, genauer dargelegt.
Aber es ist noch etwas zu bemerken. Die Grosse y wird von den genannten als Oberflachenspannung der Fliissigkeit bezeichnet. Sie
*) Wiedemaim's Annalen, Bd. 27, S. 452. *) Annalen, Bd. 233, S. 47.Dampfzustande kommen erheblich kleinere Zahlen fiir k heraus als 2 und ausserdem mit der Temperatur veranderliche. Die Zahlen wachsen der 2 zu.
